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PRODUCTOS 

Pisos laminados 

Espesor de Piso Laminado 

Densidad de piso laminado 

Tráfico de Piso laminado 

Uso de piso laminado 

Click de piso laminado 

Groove biselado de piso 
laminado 

Molduras zocalos para pisos 
Espuma 

Catálogo de Color 
Catálogo de Superficie 



PRODUCTOS 




Piso flotante nogal mader 

Labsun pisos laminados 
nogal se 



Piso flotante rojo cerezo 



Piso flotante rojo 
cerezo,Cerez 



B Piso flotante madera rojo 

El piso flotante tiene las 
vent 




Piso flotante rojo cerezo 

El piso flotante tiene las 
vent 



cómo quitar los olores de los pisos laminados? 



Muchos clientes preguntan:"cómo quitar los olores de los pisos laminados?" 

En el piso laminado . al igual que en cualquier otro tipo de pisos, se pueden desarrollar olores de vez en cuando. Esto 
puede ser causado por los alimentos, por el humo del cigarrillo o incluso por las mascotas. Para deshacerte de este olor, 
tendrás que usar primero algo que sea seguro para el piso laminado . pero que también quite el olor y mate a cualquier 



bacteria que pueda est; 
laminado al mismo tiem 
1 ,Llena un balde con 1 
desodorante. Diluirlo enl 
2,Sumerge el trapeador 
3,Trapea sobre el suelol 




dolo. Una solución de limpieza de bajo costo eliminará el olor y desinfectará el piso 



lagua y 1 / 2 taza de vinagre blanco. El vinagre actúa como un desinfectante y como un 
mantiene fuerte sin dejar de ser seguro para usarse en el piso laminado. 

Ide de limpieza y escúrrelo bien. 

maloliente y vuélvelo a pasar una segunda vez para asegurarte de limpiarlo a fondo. 
4,Deja que el suelo se seque al aire. El olor a vinagre se quedará más o menos durante una hora pero si el mal olor 
permanece en el piso después de que el olor a vinagre se disipe, repite el proceso de limpieza. 




a : Diferencias entre los pisos de madera de ingeniería y los pi v : p¡so flotante madera rojo cerezo AC4 

CÓMO QUITAR LOS OLORES DE LOS PISOS LAMINADOS? 

Déjenos sus comentarios e inquietudes, le responderemos a la brevedad posible , muchas gracias! 

Name (required) * Email (required) * 



PEDIDOS Phone 

Pedido de pisos 

flotantes de 8.3mm para Detalles * 

cliente de Panama. 

Contrato NO.140307 
Medida: 1218 x 198 x 
8.3mm AC4,HDF,Texture 

Pedido de pisos laminados 

RMBB Click the picture to refresh Send 
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JiNan LabSun Wood Co.,Ltd 



Footer Navigation 



Conocimiento 



Contacto 



Proveedor de piso laminado,fabricante piso 
flotante,proveedor pisos flotantes de 
china,suelo laminado de china,exportacion 
piso laminadojabsun piso laminado, piso de 
madeira laminado. 
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Clasificación de Categoría 
de Pisos Laminados Pisos 
Flotant 
(05-04) 

Cómo limpiar pisos flotantes 
de concreto? 

(05-04) 

Como limpiar piso flotante 
con sellado y sin sellado? 
(04-30) 



Skype: leriana.jia 

86-531-86012509 

+86-18769758701 

ventas@labsunwood.com 

Room 1005,Fengli building Quan 

cheng road No.318,Jinan 

city,Shandong province,China. 
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